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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Method of 
Inspection 


Comments 


| | 050 |  *-0030 | 


*/-0.030 
| 9.00 — | +/-0.030 
10.00 */-0.030 


13.64 +/-0.030 
14.50 +/-0.030 
15.17 +/-0.030 


16.82 +/-0.030 
19.25 +/-0.030 


19.91 +/-0.030 


+/-0.030 a 


21.69 +1-0.030 
*/-0.030 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawin Actual 

9 Tolerance Method of Comments 
Dimension Dimension Inspection 

SE O 


#-0.030 | 
4-0.030 | | 


10.37 +/-0.030 o 
+/-0.030 


13.44 +/-0.030 ERENTN 
15.40 +/-0.030 FS 
0.125 +/-0.010 aaa 
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